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Midi-Glocke „Eco” 


Material: Aluminium / Kunststoff 
Größe: ca. 40 mm 
Passend für Lenker-Q 22,2 mm 


#160 129 00 schwarz 


#160 13000 silber 
VE = 20/200 Stück 


Oversize Glocke 


Material: Aluminium / Kunststoff 
Größe: ca. 32 mm 

Klöppel: 360° drehbar 

Gewicht: 209 


Passend für Lenker-@ 19,2 - 31,8 mm, 
Schnellbefestigung 
#160 19801 VE = 20/200 Stück 


Glocke Unisize 


Material: Aluminium / Kunststoff 
Größe: ca. 37 mm 
Passend für Lenker-@ 22,2 / 25,4 / 31,8 mm 


# 160 200 01 
VE = 20/100 Stück 


Midi-Glocke „Spin-Bell” 


Material: Aluminium / Kunststoff 
Größe: ca. 42 mm 
Passend für Lenker-Q 22,2 mm 


# 160 136 01 sortiert: 5 x silber, 5 x schwarz 
VE = 10/100 Stück 


Rennglocke 
Material: Aluminium / Kunststoff 
Größe: ca. 52 mm 


Passend für Lenker-Q 22,2 mm 


#160 153 01 sortiert: 12 x schwarz, 8 x silber 
VE = 20/100 Stück 


Kompass-Glocke 


Hochwertiger Kompass 

Material: Aluminium / Kunststoff 
Größe: ca. 40 mm 

Passend für Lenker-Q 22,2 mm 


# 160 201 01 
VE = 20/200 Stück 


www.pointbike.de 


Midi-Bell „Eco” 


Material: aluminium / plastic 
Size: approx. 40 mm 
Suitable for handlebar-® 22.2 mm 


#160 12900 black 


#160 130 00 silver 
Unit = 20/200 pieces 


Oversize Bell 


Material: aluminium / plastic 
Size: approx. 32 mm 
Lever: 360° turnable 
Weight: 209 


Suitable for handlebar-@ 19.2 - 31.8 mm, 
quick-assembling 
# 160 198 01 Unit = 20/200 pieces 


Bell Unisize 

Material: aluminium / plastic 

Size: approx. 37 mm 

Suitable for handlebar-@ 22.2 / 25.4 / 31.8 mm 


# 160 200 01 
Unit = 20/100 pieces 


Midi-Bell „Spin-Bell” 
Material: aluminium / plastic 
Size: approx. 42 mm 
Suitable for handlebar-® 22.2 mm 


#160 136 01 sorted: 5 x black, 5 x silver 
Unit = 10/100 pieces 


Racing Bell 

Material: aluminium / plastic 
Size: approx. 52 mm 
Suitable for handlebar-® 22.2 mm 


#160 153 01 sorted: 12 x black, 8 x silver 
Unit = 20/200 pieces 


Compass-Bell 


High quality compass 
Material: aluminium / plastic 
Size: approx. 40 mm 


Suitable for handlebar-@ 22.2 mm 


# 160 201 01 
Unit = 20/200 pieces 


OVERSIZE - 
passt bis zu 
® 31,8 mm! 
oversize - fits up 

to 0 31.8 mm! 


